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Verleende omgevingsvergunning, het vervangen van bronwaterkoelsysteem, 
Industrielaan 15,3925 BD, Scherpenzeel 

Omgevingsvergunningen 


Verleende vergunningen reguliere procedure 


Zaakcode 2016W1489 

Adres Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel 
Omschrijving het vervangen van bronwaterkoelsysteem 
verzenddatum 15-08-2016 


Een belanghebbende kan tegen één of meerdere van deze besluiten binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking aan de aanvrager (zie verzenddatum beschikking) een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeek Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. 
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